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EMENTA 

Estudo da fisiologia e da regulagao do sistema hematopoetico, das anemias, das doengas leucocitarias, 
hemorragicas e trombose. 


REQUISITOS 

Nao ha. 


OBJETIVOS 

Cognitivos 

Instrumentalizar os alunos na atuagao cri'tica e reflexiva sobre os aspectos basicos 
integrados das agoes das principals alteragoes do hemograma, de modo que 
desenvolvam a integragao de conhecimentos para a compreensao de condutas 
ch'nicas e analise e interpretagao de resultados laboratoriais. 

Habilidades 

- Desenvolver estrategias no processo de compreensao de agoes no diagnostico das 
doengas hematologicas com enfase nas principals anemias que acometem a nossa 
populagao; 

- Compreender os mecanismos fisiopatologicos que levam aos disturbios 
hematologicos e a partir da interpretagao das manifestagoes clinicas e exames 
especi'ficos estabelecer hipotese diagnostica; 

- Atuar como educador em saude. 

Atitudes 

Desenvolver as agoes de prevengao, promogao, protegao e reabilitagao da saude de 
forma individual e coletiva em Saude publica; 

- Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 
evidencias cienti'ficas; 

- Participar dos programas de prevengao das anemias em ni'vel individual e 
coletivo. 


UNID. 

C/H 

CONTEUDO 

1 

4 

Locais da hematopoiese, regulagao da hematopoiese, 
fatores do crescimento. 

II 

4 

Eritropoiese, leucopoiese e plaquetopoiese. 

III 

6 

Estrutura, fisiologia, metabolismo dos eritrocitos. 
Anemias. Metabolismo do ferro e hemoglobina. 
Eritrograma. Reticulocitos. Eletroforese de 
hemoglobina. Teste de falcizagao. 





























IV 

8 

Contagem global de eritrocitos, hematocrito, indices 
hematimetricos, morfologia dos eritrocitos. 

V 

6 

Linhagem mieloide e linfoide. Diagnostico laboratorial 
das infecgoes virais (atipia) e bacterianas (desvio a 
esquerda). 

VI 

8 

Contagem global dos leucocitos. Contagem diferencial 
dos leucocitos. Alteragoes morfologicas dos leucocitos 
comumente encontrados na ch'nica. 

VII 

8 

Relagao entre sistemas de coagulagao, sistema 
complemento, fibrinoh'tico e mediadores da inflamagao. 
Mecanismos fisiologicos e patologicos. 

VIII 

4 

Plaquetas: contagem, tempo de sangramento e 
agregagao plaquetaria.Fatores extrinsecos e 
intri'nsecos. 

IX 

8 

Analise morfologica das plaquetas. Testes de 
hemostasia (tempo de sangramento, tempo de 
coagulagao, prova do lago, retragoes do coagulo) e 
cascata da coagulagao. 

X 

8 

Leucemia linfoide aguda. Leucemia linfoide cronica. 
Leucemia mieloide aguda. Leucemia mieloidecronica. 

XI 

8 

Tipos de anemias: ferropriva, hemoh'tica, falciforme, 
microcitica, sideroblastica, de Fanconi, perniciosa, 
aplastica, aplasica e megaloblastica. 

XII 

8 

Plaquetas: contagem, tempo de sangramento e 
agregagao plaquetaria. Fatores extrinsecos e 
intri'nsecos. Coagulograma. TRTTPa, TT e dosagem de 
fatores da coagulagao sangui'nea. Interpretagao 
laboratorial. 


ESTRATEGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com o uso de recursos audiovisual; 

Aulas praticas com execugao de tecnicas para analises hematologicas. 

Estudo de artigos cientificos; 

Uso do ambiente virtual de aprendizagem - Blackboard. 


RECURSOS DISPONIVEIS 

Laboratories de ensino; 

Laminas de hematologia; 

Recursos audiovisuais e plataforma Black Board. 


AVALIAQAO 


0 semestre letivo e composto por 02 (duas) avaliagoes de aprendizagem, com conteudos cumulativos: 


- Avaliagao Regimental (A1): 5,0 (cinco) 

- Avaliagao Docente (A2): 5,0 (cinco) 

Para as disciplinas que nao possuem PRI as avaliagoes A1 e A2 sao de responsabilidade de cada docente. 

A Nota Final (NF) e obtida pelo somatorio de A1 e A2. Assim: A1 A2 = NF 

Para aprovagao o estudante devera obter NF igual ou superior a 6,0 (seis) e, no mi'nimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) de presengas. 


Se a NF for inferior a 6,0 (seis) e o estudante tiver obtido ao menos 1,0 (um) na A1 ou na A2, podera realizar uma 
Avaliagao Final (AF), correspondente a 5,0 (cinco). Neste caso, a AF substituira a menor nota langada no sistema, 
seja A1 ou A2. 
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